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gleichwarme Kiihlwasser liber. Es bleibt also bei dem Satze: Warme hat nur in dem MaBe motorischen Arbeitswert, als sie hohere Temperatur als ihre Umgebung besitzt.
Der Carnot-ProzeB bei Gasen mit veranderliclier spez. Warme. Grundsafczlich ist es von groBter Bedeutung, ob sich der Wirkungsgrad des Carnotschen Kreisprozesses andert, wenn statt eines idealen Gases ein wirkliches Gas mit seinen abweichenden Eigenschaften oder gar ein uberhitzter oder gesattigter Dampf als Arbeitskorper verwendet wird. Die wirklicl^en Gase besitzen, auch soweit sie hin-reichend genau dem idealen Gasgesefcz pv = ET folgen, spezifische Warmen, die sich mit der Temperatur andern. Die obere Adiabate im Carnot-ProzeB hat demgemaB, wie in Abschn. 26 gezeigfc, einen anderen Exponenten k als die untere und beide Exponenten sind nicht genau konstant. Das Druckdiagramm erhalt also eine andere Form und die obige Herleitung wird ungiilfcig.
Die Frage laBt sich in diesem Falle entscheiden, wenn man das Entropiediagramm des Carnot-Prozesses fur Gase bildet. Da der Entropiebegriff nach Abschn. 27 fur Gase anwendbar bleibt, auch wenn c und cv mit der Temperatur veranderlich sind, so nimmt dieses f iir veranderliche und un-veranderliche spez. Warmen die gleiche Form Fig. 67 a an. Die Isotherme AB des Druck-diagramms Fig. 67 wird durch die wag- 9 rechte Gerade A'B' in Fig. 67a abgebildet, die Adiabate .BC durch die senkrechte Gerade B'G', die Isotherme CD durch die Wagrechte C'D' und die Adiabate DA durch die Senkrechte D'A' (vgl. Abschn. 28). Das Rechteck A! B'S'S" ist die zugefuhrte Warme Q1, das Rechteck unter G'D' die ab-geleitete Warme Q0, also das Rechteck A!B'G'D' die Warme Q^ — Qa, die in Arbeit verwandelt wird und im WarmemaB gleich der Flache A BCD des Druckdiagramms ist. Wie auch in dem letz-teren die Adiabaten verlaufen mogen, so behalt doch AfB'G'D' in Fig. 67a seine Form und GroBe, also der Wirkungsgrad seinen Wert
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Fig. 67 a.		
Der Wirkungsgrad des Carnot-Prozesses bleibt also unverandert, wie sich auch die spezifischen Warmen des arbeitenden Gases mit der Temperatur andern mogen, solange nur das Gasgesetz
befolgt wird.
Der  rucklaufige   Carnot-ProzeB   (HeizprozeB   oder   KalteprozeB).
Der Kern   der Frage  ist   somit,   ob   dieser Wirkungsgrad   auch beirn nur die zugefiihrte Warme (Qj verbraucht. Die gewonnene Arbeit im Betrage
